ANTONI 


ANIO 


ARTYSTA MALARZ, BYŁY MAJOR W.P. I ARMII 

ANGIELSKIEJ, UCZESTNIK II WOJNY SWIATO- 

WEJ, ODZNACZONY WIELOMA ODZNACZENIAMI 
NA POLU CHWAŁY 


zmarł nagle dnia 4 maja 1973 r. w Krynicy. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 10 bm. o godzinie 14-tej 
z kościoła paraf. w Prokocimie, o czym zawiadamia ją: 


ŻONA i RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
w Krakowie 
USŁUG KOMUNALNYCH 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 979-21 
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